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Pi grecu 


Su numeru ti (Pi grecu) est una costante matematica: su raportu intra sa circunferentzia de una chircu e su 
diametru suo aprossimadu a 3.14159. Custu numeru est istadu rapresentadu cun sa litera greca "tt" fintzas de 
sa metade de su de degheoto seculu. 

Essende unu numeru irratzionale, it no podet essere esprimidu esatamente che una fratzione. Sa 
rapresentatzione decimale sua no acabbat mai e no tenet nimmancu unu ischema ripetitivu permanente de 
numeros. Is cifras parent tennere una dispositzione casuale mancai fintzas a oe no amus galu provas de custu 
fatum est puru unu numeru trascendentale -unu numeru ca no est hisa rarghine de nisciunus polinomiu 
diferente dae zeru chi tenet coeficientes ratzionales-. 

Mancai is antigas civiltades teniant bisongiu de su valore de su Pi grecu pro resones praticas, custu est istadu 
computadu, imperende tecnicas geometricas,isceti fintzas a sa de sete cifra. Istoricamente, sa prima esata 
formula pro it, basada a pitzus de series infinidas, est istada iscoberta in su de batordighi seculu dae 
matematicos indianos. in su de bind e in su de bintiunu seculos, matematicos e iscientziados de 
computadores ant iscobertu aprocios noos ca oe ant portadu a 13.3 triliones de cifras. 
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